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Elections Législatives Mars 1973 - 3 e circonscription 



Robert AYMAR 

Union des Démocrates pour la République 
Député sortant 

Michel SEGAERT 

Centre Démocratie et Progrès 
Maire de Seyssins 



Union des Républicains de Progrès 



\^ ^ REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DE L'ISERE 

ELECTIONS LEGISLATIVES DE MARS 1973 3 e CIRCONSCRIPTION 

LOUIS NAISONNAT 

Maire de Fontaine - Conseiller général 

candidat d'union de la gauche 
et de tous les démocrates 
présenté par le Parti communiste français, le Parti socialiste et les Radicaux de gauche. 

SUPPLEANT : 

LOUIS MAUBERRET 

Maire de La Mure - Conseiller général 



